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MAGNADYNE S 171 

S 176 
S 177 
S 207 
S 217 
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K 417 

K 481 
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M4GNADYNE RADIO - Modd. MAGNADYNE S171, S 176 cd S177; KENNEDY K481. Gamine onde medie e sei gamme allar- 
gale ad omie corle e cortissime. Media frequenza 471 kc/s. I raodd. Magnadyne S207, S 217, Kennedy K^407 e K417 differ]scone 
daffli altri menzionaii per avere le seguenti valvole: ECH81, 12Pl» 12DT1, 3oF4 e Ui41. 




